BIULETYN BRANŻOWY 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


— Ciepło 
Warszawa, dnia 30 maja 2022 r. Nr 341 (1601) 
Taryfy dla ciepła Str. 


1. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
Nr OKR.4210.29.2022.TK z dnia 26 maja 2022 r. 
w sprawie zmiany taryfy WĘGLOKOKS ENERGIA NSE Sp. z о.о. 
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PREZES Kraków, dnia 26 maja 2022 r. 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
OKR.4210.29.2022.TK 
DECYZJA 
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 


administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 47 ust 1 i 2 
oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 г. - Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2021 г. poz. 716 z późn. zm.) 


po rozpatrzeniu wniosku 
przedsiębiorstwa energetycznego 


WĘGLOKOKS ENERGIA NSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Brzeszczach, 


zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”, 


zawartego w piśmie z dnia 12 kwietnia 2022 r., znak: DT/117/2296/04/2022, uzupełnionego 
pismem z dnia 17 maja 2022 r., znak: DT/145/3058/05/2022, w sprawie zatwierdzenia zmiany 
taryfy dla ciepła 


postanawiam 


zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo i stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji zmianę 
taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Nr OKR.4210.11.2021.JWi (z późn. zm.) z dnia 8 września 
2021г. 


UZASADNIENIE 


Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki NrOKR.4210.11.2021.JWi z dnia 8 września 
2021r. została zatwierdzona taryfa dla ciepła ustalona przez Przedsiębiorstwo na okres 
12 miesięcy od dnia jej wprowadzenia do stosowania. Decyzja ta została opublikowana w dniu 
8 września 2021 r. w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło” Nr 297 (1027) 
i wprowadzona przez Przedsiębiorstwo w rozliczeniach z odbiorcami od 23 września 2021 r. 
Następnie, decyzją z dnia 13 grudnia 2021 r. Nr OKR.4210.42.2021.JWi została zatwierdzona, 
ustalona przez Przedsiębiorstwo, I zmiana taryfy dla ciepła, a decyzją z dnia 16 marca 2022 r. 
OKR.4210.3.2022.JWi została zatwierdzona, ustalona przez Przedsiębiorstwo, II zmiana taryfy dla 
ciepła. 

Pismem z dnia 12 kwietnia 2022 r., znak: DT/117/2296/04/2022 Przedsiębiorstwo zwróciło 
się z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła w zakresie wysokości określonych w niej 
cen i stawek opłat z uwagi na okoliczność przewidzianą w $ 28 ust. 3 rozporządzenia taryfowego, 
a dotyczącą możliwości zmiany taryfy przed upływem okresu, o którym mowa w § 13 ust. 10 
rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 г, 
poz. 718 z późn. zm., zwanego dalej „rozporządzeniem taryfowym”), jeżeli w trakcie tego okresu 
zostaną ogłoszone średnie ceny sprzedaży ciepła, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c 
ustawy - Prawo energetyczne, lub zostanie zmieniony wskaźnik referencyjny, o którym mowa 
w art. 47 ust. 2f ww. ustawy, dotyczący paliwa stosowanego w jednostce kogeneracji. 


W przedmiotowym przypadku należy zauważyć, że w dniu 31 marca 2022 r. Prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki opublikował następujące informacje: nr 16/2022 w sprawie wskaźnika 
referencyjnego ustalanego przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu 
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taryfowym oraz nr 17/2022 sprawie średnich cen sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach 
wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji w roku 2021. 


W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału 
dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy dla ciepła zgodnie 
zzasadami określonymi w art. 44 - 46 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami 
rozporządzenia taryfowego. 


Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy 
której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona 
przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się 
uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes 
strony. 


Biorąc pod uwagę wskazane powyżej, istotne dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy 
okoliczności, postanowiono orzec jak w sentencji. 


POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej 
doręczenia (art. 30 ust. 2 i З ustawy – Prawo energetyczne, w związku z art. 479% pkt 1 i art. 
47937 $ 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego /Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1805 z późn. zm./). Odwołanie należy przesłać na adres: Południowo-Wschodni Oddział 
епо Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114, 30-133 

raków. 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie wartości przedmiotu 
Sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać 
wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części (art. 479% ustawy - Kodeks 
postępowania cywilnego). 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł, zgodnie 
zart. 32 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2257 z późn. 204, Strona może ubiegać 
się o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów art. 100 i następne ustawy 
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie 
do przepisów art. 117 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. 

4. Wtrakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a $ 1 ustawy – 
Kodeks postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji 
publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja 
Staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a $2 ustawy - Kodeks postępowania 
administracyjnego). 

5. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, 
nupa decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu 
Regulacji Energetyki - Ciepło”. 

6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę 
taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej 
opublikowania. 


z upoważnienia 
Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 
DYREKTOR 
Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
z siedzibą w Krakowie 
/-/ 


dr Małgorzata Nowaczek-Zaremba 
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Załącznik 
do Decyzji Nr OU À. 47/10, 2 À 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia ) б, 1С {С 
WĘGLOKOKS ENERGIA NSE Spółka z о.о. 
ul. A. Micklewicza 2, 
32-620 Brzeszcze 


ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA 


W taryfie dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 września 2021 r. 
Nr OKR.4210.11.2021.JWi i zmienionej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 grudnla 2021 r. 
Nr OKR.4210.42.2021.JWi oraz decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnla 16 marca 2022 r. 
Nr OKR.4210.3.2022.JWi w części IV zatytułowanej "Rodzaje oraz wysokość cen | stawek opłat" punkt 1 
Ceny za zamówioną moc cieplną, ciepła i nośnika ciepła oraz stawki opłat za usługi przesyłowe otrzymuje 
następujące brzmienie: 


CZĘŚĆ IV 
RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆCEN I STAWEK OPŁAT 
1. Ceny za zamówioną moc cieplną, ciepła І nośnika ciepła oraz stawki opłat za usługi przesyłowe. 
W niniejszej taryfie przedstawiono ceny I stawki opłat netto. Ustalone w taryfle ceny I stawki nie zawierają 


podatku od towarów | usług VAT. Podatek VAT oblicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie. 


Grupa taryfowa BW1 _ | 
1р. Wyszczególnienie Jedn. miary Netto 
| Cena za zamówioną moc cleplną zł/MW/rok | 145 106,83 
Rata miesięczna _ | zł/MW/m-c 12 092,24 
2. |Cena ciepła __ zł/GI 51,72 
_3. | Cena nośnika ciepła zł/m | 18,30 
4 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/rok | 25 208,64 
|_| Rata miesięczna | zł/MW/m-< 2 100,72 
|__5. | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GI 10,93 
Grupa taryfowa B W 1 МЛ w н 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary Netto 
1 Cena za zamówioną moc cieplną a | zł/MW/ rok 145 106,83 
"| Rata miesięczna | zł/Mw/m-c | 12 092,24 
2. | Cena ciepła | 4/6) | 51,72 
| 3. | Cena nośnika ciepła | zł/m? 18,30 
4. | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe |_zł/MW/ rok | 49 764,75. 
"| Rata miesięczna І ___| zł/MW/m-c 4 147,06 
5, | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ | 21,65 
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Wyszczególnienie Jedn. miary | Netto 
Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/rok | 145 106,83 
Rata miesięczna | zł/MW/m-c | 12 092,24! 
Сепа сїер!а _ zł/GI 51,72 
Cena nośnika clepła Am? | 18,30) 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe |_zł/MW/rok | 47 257,58 
| Rata miesięczna A | zł/MW/m< 3 938,13 | 
5. | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GI 17,48 
Grupa taryfowa J W 0 - z 
Lp. Wyszczególnienie | Jedn. miary Netto 
1 Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/rók | 160 446,11 
"__ | Rata miesięczna _ | zł/MW/m-c 13 370,51 
2. | Сепа сіеріа zł/GJ 49,82, 
3. | Cena nośnika ciepła zł/m? 33,47 
Grupa taryfowa Ј W 5 
Lp. Wyszczególnienie | Jedn. miary Netto 
1 Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/rok 160 446,11. 
` | Rata miesięczna | zł/MW/m-c_ 13 370,51. 
2. | Cena clepła zł/GJ 49,82. 
3. | Cena nośnika ciepła | zł/m” 33,47 
4 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW/rok. 20 993,24 
"__| Rata miesięczna | złfMW/m-c 1 749,44 
__5. | Stawka opłaty zmlennej za usługi przesyłowe | 21/6] 10,30) 
Grupa taryfowa J W 5 WI w 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary Netto 
1 Cena za zamówioną moc cleplną | zł/fMW/rok | 160 446,11 
Rata miesięczna | zł/MW/mc | 13 370,51 
2. |Cenaclepła 4/6) 49,82 
3. | Cena nośnika ciepła | Hm | 33,47 
4 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW/rok | 44 232,53 
Rata miesięczna | WMW/m- | 3 686,04 
5. | Stawka optaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GI 10,96 
Grupa taryfowa IW 5 МЕ м _ 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary | Netto 
1. [Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/rok | 160 446,11 
| "| Rata miesięczna | zł/MW/m-c | 13 370,51 | 
2. |Cenaclepła | zł/G | 49,82 
3. | Cena nośnika ciepła | a/m" | _33,47 
д. (Stawka opłaty stałej га usługi przesyłowe | złfMW/rok | 30 763,09 
=` | Rata mlesięczna | | zł/MW/m-c 2 563,59 
__5. | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GI 10,67 
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Grupa taryfowa J W 5 Wg low m | 
Lp. | | Wyszczególnienie Jedn. miary | Netto 
i | Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/rok | 160 44611 
"__ | Rata miesłęczna | #/MW/m-c| 1337051 
2. | Cena ciepla _ 21/6] 49,82 
3. | Cena nośnika ciepła | zł/m” | 33,47 
д. (Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW/rok 38 156,47 
"__| Rata miesięczna z | zł/Mw/m-c | 3 179,71 
5. | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesytowe zł/GI | 13,88 
Grupa taryfowa CW4 : | 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary Netto 
1 | Cena za zamówioną тюс сіеріћа [| zł/MW/rok | 175 133,47 
"| Rata miesięczna | zł/Mw/m-c | 14 594,46 | 
2. | Cena сіеріа zł/GJ 43,71, 
3. | Cena nośnika ciepła | A/m | 37,23 
4 | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/rok | 38 165,70 
_____ | Rata miesięczna | zł/MW/m-c | 3 180,48 
5.__| Stawka opłaty zmlennej za usługi przesyłowe 1/6] | 12,39 
Grupa taryfowa C W 4 МЛ w 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary Netto | 
puj. Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/rok 175 133,47| 
"_ | Rata miesięczna _zł/MW/m-c 14 52445 
2. | Cena ciepla aG | 43,71 
3.__| Cena nośnika ciepła zł/m | 37,23. 
д. | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW/rok _68 914,22! 
__ ` | Rata miesięczna А zł/MW/m-c_ 5 742,85 
[| 5. | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GI 20,31, 
Grupa taryfowa CW 4 Wg low _ == ORA 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. тіагу, Netto | 
1 Cena za zamówioną moc clepiną | zł/MW/rok | 175 133,47! 
* | Rata miesięczna | zł/MW/m-c 14 594 46 
2. |Cenaciepła 4/6] 
| 3. | Cena nośnika ciepła zł/m? 
| д Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe |_zł/MW/rok | 
"__| Rata miesięczna | zł/MW/m-c | 
5. | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | 2/6] 
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Grupa taryfowa PW7 5 = = 
Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. mlary | Netto 
1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok 147 784,60 
"| Rata miesięczna | zł/MW/m-c 12 315,38 
2. | Cena clepła | zł/GI 55,75 
3. | Cena nośnika сіеріа | a/m? 28,26 
4 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW/rok | 16 195,13 
| ` Ваќа miesięczna zł/MW/m-c 1 349,59 
5. | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GI 7,50 
Grupa taryfowa P W 7 WI w | 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary Netto 
1 | Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/rok | 147 784,60 | 
"| Rata miesięczna | zł/MW/m-c 12 315,38 
2. |Cenaciepła H/GI_ 55,75 
3. | Cena nośnika ciepła | zł/m” _ 28,26 
4 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW/rok 28 181,77 
"__| Rata miesięczna | zł/Mw/m-c | 2 348,48 
5. | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 2/6] 11,70 | 
Grupa taryfowa PW 7 Wg low 2 
ір. | Wyszczególnienie Jedn. miary | Netto 
1 | Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/ rok | 147 784,60 
"__ | Rata miesięczna | A/MW/m-c | 12 315,38 
2. | Cena ciepła _ zł/GI 55,75 
3. | Cena nośnika ciepła | zł/m | 28,26 
д. Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe |_zł/MW/rok | 48 324,29 
` | Rata miesięczna zł/MW/m-c | 4027,02 
5. | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 16] | 21,08 
Grupa taryfowa ZG W 3 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. mlary Netto 
Cena za zamówioną moc сіеріпа | ał/MW/rok 162 790,50. 
| Rata miesięczna | zł/MW/m-c | 13 565,88 
2. | Cena ciepła = zł/GJ н 54,84 
3. | Cena nośnika ciepła _ | zł/m? 24,99 
д | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/rok 23 611,38 
| — |Rata miesięczna _ zł/MW/m-c |. 1967,62 
5. | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 1/6] 10,24 
Grupa taryfowa ZG W 3 МЛ w 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary | Netto 
1. | Cena za zamówioną moc cieplną zi/MW/rok 162 790,50 | 
` Вата miesięczna = zł/MW/m-c 13 565,88 
_ 2. | Cenaciepła zł/GI 54,84 
__3. | Cena nośnika ciepła дут? | 24,99 
4 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/ MW/rok 40 944,87 
' | Rata miesięczna | złf/MW/m-c 3 412,07 
5. | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ | 15,94 
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Grupa taryfowa ZG W 3 Wg low | 
Lp. Wyszczególnienie | Jedn. miary | Netto | 

| Cena za zamówloną тос cleplną zł/MW/rok | 162 790,50 

| Rata miesięczna Е | zł/MW/m-c 13 565,88 


Cena ciepła 
Cena nośnika ciepła s 
| Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 


+ 


2/6] 54,84 
zł/m 24,99 
2ł/MW/rok 48 402,32. 


Rata mlesięczna 


Pozostałe zapisy Taryfy dla ciepła nie ulegają zmianie. 


Węgłokoks Energia MSE sp. z 0.0. 
32-620 Brzeszcze, uł. A. Mickiewicza 2 
tel. 32 7373100-103, fax 32 7373105 
NIP: 646-13-47-265 Regon: 273106474 


| zł/MW/m-c | 4033,53. 


| Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GI 


13,82] 


Węglokoks Energia NSE sp. 20.0. 
W 
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